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インターネットによるお客様登録のお願い 
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このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありびとうございました。 
弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 
上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせ 
などをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や 
各種お問い合わせ先の案内、カタ□グや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に 
立てるサービスの提供を目的としたページです。 


取扱説明書 


はじめに巧続各部のなまえ再生ずるいろいろな機能を使う設定をする一その他 











まを上のごを意 


•安全にお使いいただくために、必ずお守りください。 

•ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 


この取扱説明書および製品への表示は、製品をま 
全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ 
の危害や財産への損害を未然に防止するために、 
いろいろな絵表示をしています。その表示と意味 
は巧のようになっています。 

内容をよく理解してから本文をお読みください。 

絵表示の例 

A A 記号はミ主意(警告を含む）しなけれ 
/夕\ ばな 5 ない内容であることを示してい 
ます。 

図の中に具体的なミ主意内容(左図の場合 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、 
人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される 
内容を示しています。 


Idv 狱ちな后田 / JM 1■しレ》东9 〇 

Q 記号は禁止（やってはいけないこ 
と）を示しています。 

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図 
の場合は分解禁止)び描かれています。 

主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人び損害を負ラ可能性び想定される内容および 
物的損害のみの発生び想定される内容を示して 
います。 

處 

参記号は行動を強制したり指示する 
内容を示していまず。 

図の中に具体的な指示内容(左図の場合 
は電源プラグをコンセントから掀す)び 
描かれています。 


A 警告 

異常時の処置 

設置 





万一煙び出ている、変なにおいや音 
びするなどの異常状態のまま使用す 
ると火災-感電の原因となります。 
すぐに機器本体の電源スイッチを切 
り、必ず電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。煙び出なくなる 
のを確認して販売店に修理をご依頼 
ください。お客様による修理は危険 
ですから絶対おやめください。 




万一内部に水や異物等び入った場合 
は、まず機器本体の電源スイッチを切 
り、電源プラグをコンセントから抜い 
て販売店にご連絡ください。そのまま 
使用すると火災-感電の原因となりま 
す。 




万一本機を落としたり、カバーを破損 
した場合は、機器本体の電源スイッチ 
を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いて販売店にご連絡ください。その 
まま使用すると火災-感電の原因とな 
ります。 


运 


• 電源プラグの刃および刃の付近にほこ 
りや金属物び付着している場合は、電 
源プラグを抜いてから乾いた布で取り 
除いてください。そのまま使用すると 
火災-感電の原因となります。 


0 


♦ 電源コードの上に重い物を載せたり、 
コードび本機の下敷きにならなしなうに 
してください。また、電源コードび引つ 
張られないようにしてください。コード 
び傷ついて、火災•感電の原因となりま 
す。コードの上を敷物などで覆うことに 
より、それに気付かず、重い物を載せて 
しまラことびあります。 




• 放熱をよくするため他の機器、壁等か 
ら間隔をとり、またラックに入れる時 
はすさ間をあけてください。また、次 
のような使し巧で通風孔をふさびない 
でください。内部に熱びこをり、火災 
の原因となることびあります。 

^あおむけや横倒し、逆さまにする。 

一押し入れなど、風通しの悪い狭いとこ 
ろに巧し込む。 

^じゅラたんやふとんの上に置く。 

^テーブルク□スなどをかける。 











(S) 


着脱式の電源コード(インレツトタイ 
スが付属している場ち①ごミち意： 

付属の電源コードはこの機器のみで使 
用することを目的とした専用部品で 
す。他の電気製品ではご使用になれま 
せん。他の電気製品で使用した場合、 
発熱により火災•感電の原因となるこ 
とびあります。また電源コードは本製 
品に付属のちのじ(がは使用しないでく 
ださい。他の電源コードを使用した場 
合、この機器の本来の性能び出ないこ 
とや、電流容量不足による発熱から乂 
災-感電の原因となることびありま 
す。 


使用環境 



この機器に水び入ったり、めらさない 
ようにごを意ください。火災•感電の 
原因となります。雨天、降雪中、海 
岸、水辺での使用は特にご注意くださ 
い。 



風呂場、シャワー室等では使用しない 
でください。火災-感電の原因となり 
ます。 


Q 


表示された電源電圧(交流100ボルト 
已〇 Hz / 目0 Hz ) 夕 I の電圧で使用し 
ないでください。乂災-感電の原因と 
なります。 


使用方法 



本機の上に花びん、植木鉢、コッス 
化粧品、薬品や水などの入った容器ま 
たは小さな金属物を置かないでくださ 
い。こぼれたり、中に入った場合、乂 
災-感電の原因となります。 



めれた手で(電源)プラグを抜き差しし 
ないでください。感電の原因となるこ 
とびあります。 


0 


本機の通風孔などから、内部に金属類 
や燃えやすいちのなどを差し込んだ 
り、落とし込んだりしないでくださ 
い。火災•感電の原因となります。特 
におテ様のいるご家庭ではごま意くだ 
さい。 



本機のカバーを外したり、改造したり 
しないでください。内部には電圧の高 
い部分びあり、火災•感電の原因とな 
ります。内部の点検-整備-修理は販 
売店にご依頼ください。 


0 


電源コードを傷つけたり、加工した 
り、無理に曲げたり、ねじったり、 
引っ張ったり、加熱したりしないでく 
ださい。コードび破損して乂災-感電 
の原因となります。コードび傷んだら 
(お線の露出、断線など)、販売店に交 
換をご依頼ください。 




この機器を使用でさるのは日本国内の 
みです。船舶などの直流 ( DC ) 電源に 
は接続しないでください。火災の原因 
となります。 



雷び鳴り出したらアンテナ線や電源プ 
ラグには触れないでください。感電の 
原因となります。 


A 注意 


設置 


O m 電源プラグは、コンセントに根元まで 
確実に差し込んで<ださい。差し込み 
び不完全ですと発熱したり、ほこりび 
付着して乂災の原因となることびあり 
ます。また、電源プラグの刃に触れる 
と感電することびあります。 


Q 


• 電源プラグは、根元まで差し込んでち 
ゆるみびあるコンセントに接続しない 
でください。発熱して乂災の原因とな 
ることびあります。販売店や電気工事 
店にコンセントの交換を依頼してくだ 
さい。 


0 


本機を調理台や加湿器のそばなど油 
煙、湿気あるいはほこりの多い場所に 
置かないでください。乂災-感電の原 
因となることびあります。 


テレビ、オーディオ機器、スピーカー 
等に機器を接続する場合は、それぞれ 
の機器の取扱説明書をよく読み、電源 
を切り、説明に従って接続してくださ 
しんまた、接続は指定のコードを使用 
してください。 


A * 電源を入れる前には音量を最小にして 
ください。突然大さな音び出て聴力障 
害などの原因となることびあります。 


0 


• ぐらついた台の上や傾いたところなど 
不安定な場所に置かないでください。 
落ちたり、倒れたりしてけびの原因と 
なることびあります。 


0 


本機の上に重し化のやが枠からはみ出る 
ような大さなわのを置かないでくださ 
し、バランスびくずれて倒れたり、落下 
してけびの原因となることびあります。 






Q 


本機の上にテレビを置かないでくださ 
し、放熱や通風び妨げられて、火災や 
故障の原因となることびあります。 
(取扱説明書でテレビの設置を認めて 
いる機器は除さます。） 


A. 


0 

0 


電源プラグを抜く時は、電源コードを 
引っ張らないでください。コードび傷 
つき火災-感電の原因となることびあ 
ります。必ずプラグを持って抜いてく 
ださい。 


运. 


電源コードを熱器具に近づけないでく 
ださい。コードの被ふくび溶けて、乂 
災-感電の原因となることびありま 
す。 


0 - 


處 


移動させる場合は、電源スイッチを切 
り必ず電源プラグをコンセントから抜 
き、が部の接続コードを外してから、 
行ってください。コードび傷つさ乂 
災-感電の原因となることびありま 
す。 


A . 


0 


本機の上にテレビやオーディオ機器を 
載せたまま移動しないでください。倒 
れたり、落下してけびの原因となるこ 
とびあります。重い場合は、持ち運び 
は2人上で行ってください。 



Q 


窓を閉め切った自動車の中や直射日光 
び当たる場所など異常に温度び高<な 
る場所に放置しないでください。火災 
の原因となることびあります。 


使用方る 


0 


• ディスクを使用する機器の場合、ひび 
割れ、変形、または接着剤などで補修 
したディスクは使用しないでくださ 
し、ディスクは機器内で高速回転しま 
すので、飛び散ってけびの原因となる 
ことびあります。 


Q - 


保巧•点検 


0 


• レーヴーを使用している機器では、 
レーヴー光源をのぞさこまないでくだ 
さい。レーヴー光び目に当たると視力 
障害を起こすことびあります。 


A . 


0 


• 長時間音び歪んだ状態で使わないで< 
ださい。スピーカーび発熱し、火災の 
原因となることびあります。 


0 


本機に乗ったり、ぶら下びったりしな 
いでください。特にお子様はごま意く 
ださい。倒れたり、壊れたりしてけび 
の原因になることびあります。 


處. 



へッドホンをご使用になる時は、音量 
を上げすざないよラにごま意くださ 
い。耳を刺激するよラな大さな音量で 
長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 
を与えることびあります。 

旅行などで長期間、ご使用にならない 
時は安全のため必ず電源プラグをコン 
セントから抜いてください。 


指定外の電池は使用しないでくださ 
い。また、新しい電池とちい電池を混 
ぜて使用しないでください。電池の破 
裂、液もれにより、火災•けびや周囲 
をミち損する原因となることびありま 
す。 

電池を機器内に挿入する場合、極性表 
示(プラス （+) マイナス (一) の向さ)に 
を意し、表示どおりに入れてくださ 
い。間違えると電池の破裂、液ちれに 
より、火災-けびや周囲を巧損する原 
因となることびあります。 

長時間使用しない時は、電池を取り出 
しておいてください。電池から液びも 
れて火災、けび、周囲を巧損する原因 
となることびあります。ちし液びちれ 
た場合は、電池ケースについた液をよ 
くおさ取ってから新しい電池を入れて 
ください。また万一、ちれた液び身体 
についた時は、水でよく洗い流してく 
ださい。 

電池は加熱したり分解したり、乂や水 
の中に入れないでください。電池の破 
裂、液もれにより、乂災、けびの原因 
となることびあります。 


己年に一度くらいは内部の掃除を販売 
店などにご相談ください。内部にほこ 
りびたまったまま、長い間掃除をしな 
いと乂災や故障の原因となることびあ 
ります。特に湿気の多くなる梅雨期の 
前に行ラとより効果的です。なお掃除 
費用については販売店などにご相談く 
ださい。 

お手入れの際は安全のために電源プラ 
グをコンセントから抜いて行ってくだ 
さい。 


• お子様びカセットテープ、ディスク挿入 
□に、手を入れなしなうにごま意くださ 
しんけびの原因になることびあります。 





目次 


01はじめに . 巨 

特胃 . 6 

再生でさるディスクの種類 . 7 

本文中の表記について . 7 

付属品の確認 . 7 

U モコンに電池を入れる . 8 

02接続 . 9 

2 ch アナ□グ音声入力端子と接続する . 9 

光デジタル音声入力端子のある機器と 

接続する . 10 

同軸デジタル音声入力端テのある機器と 

接続する . 10 

コント□ール端テの付いたパイオニア製アンプ 
などと接続する . 10 

03るき B のなまえ . 11 

本体前面 . 11 

U モコンの操作範囲 . 12 

本体後面 . 12 

ぶぶお、 . 13 

U モつン . 14 

04再をする . 1已 

ディスクを再生する . 15 

電源を切る . 16 

早送り/早戻し再生 . 17 

頭出し（スキップ） . 17 

ダイレクトサーチ . 17 

05いろいろな機能を使ラ . 18 

繰り返し再生する（リピート） . 18 

順不同に再生する （ ランダム） . 18 

好みの順に再生する （ プ□グラム） . 19 

ディスクの情報を見る . 19 


06設定をする . 20 

アナ□グ音声を高音質で再生する . 20 

CD の音声を広びりのある音場で再生する ...20 

SACD の再生エ U アを切り換える . 20 

表示全体の明るさをかえる . 20 

07その他 . 21 

故障かな？と思ったら . 21 

再生でさるディスクについて . 22 

CD-R/CD-RW ディスクの 

再生について . 22 

WMA の再生について . 22 

MP3 の再生について . 22 

ディスクの取り扱いかた . 23 

が管 23 

ディスクの取り扱い . 23 

特殊な形のディスクについて . 24 

レンズのク U- ニングについて . 24 

ディスクの結露について . 24 

用語解説 . 2已 

使用上のごを意 . 26 

設置する場所 . 26 

仕様 . 27 

イ呆証とアフターサービス . 27 

修理のご相談/修理についてのお問い合わせ 
窓口 . 28 




















































第 1 章： 

はじめに 


特長 

. クイックレスポンス 電源 回お 一本機は低損 

失で八イレスポンスな電源回路と低 ESR 
(等価直流抵抗;）コンデンサーを使うことに 
よって、プ□用オーディオ機器のエッセン 
スを取り込んだ、原音に忠実なサウンドを 
実現します。 

-ほジッターク□ック回路搭載で r 速い音 J 

を実視 一本機は時間軸に関するジッターの 
影響を極力排除する低ジッターク□ック回 
路を搭載しています。正確な信号伝達を行 
し、、時間軸におけるレスポンスの速い音を 
実現します。 

• レガートリンクコンバージョン PRO で 

r 自然な音 J を再視一 CD の再生周波数帯域 
を約4倍引さ上げて再生することで、一般 
的なデジタルフィルターに比べ、滑らかで 
位相の変化び少ない自然な音の再現を実現 
します。 


• ツイン D/A コンパーター 搭載ーツイン 

Wolfson D/A コンバーター 
り 92 kHz /24 bit ) をパラレル接続で使用 
し、 S / N 比、 U ニア U ティ、ダイナミック 
レンジ、歪率などのオーディオ性能び向上 
しました。これにより、微ルな音楽信号ま 
でも再生でさ、より開放的な音楽を再現し 
ます。 

• ピュアオーディオモード搭載 ーディスプレ 

イとデジタル出力をオフにすることにより、 
アナ□グオーディオ信号を最高の状態で再 
生します。 

-世界最高峰のスタジオエンジニアとの共同 
音質 チュー ニングの実施（協力：エアース 
タジオ） 






はじめに 


巧生でをるディスクの種類 

下記のマークはディスクレーべル、パッケー 
义またはジャケットに付いています。 


SACD 


CD 


缀咖昼恒 

ゾ DIGITAL AUDIO 


SUP 邸 Aurwo CD 


CD-R 


CD-RW 


抽□昼歴团□昼歴 


Recordable 


IReWri ね ble) 


本文中の表記について 

本文中に記載されている記号には、次のような 
意味びあります。 

市販の SACD ( スーノ くーオー 
^^ デイオ CD ) 


市販の音楽用 CD 、 または 
CDDA フォーマツトで音楽び 
記録された CD - R/-RW 

WMA または MP 3 ファイル 
び記録された CD - R /- RW / 
-ROM 



付属品の確認 


コピーコント□ール CD について一当製品 

は音楽 CD 規格に準拠して設計されていま 
す。 CD 規格外ディスクの動作保証および 
性能保証は致しかねます。 

DualDisc の再をについて一 「 DuaOsc 」 
は、片面に DVD 規格準拠の映像やオー 
ディオび、もラ片面に CD 再生機での再生 
を目的としたオーディオびそれぞれ収録さ 
れています。 

DVD 面ではないオーディオ面は、一般的な 
CD の物理的規格に準拠していないために、 
再生できないことびあります。 

なお、 「 DualDisc 」 の仕様や規格などの詳 
細に関しましては、ディスクの発売元また 
は販売元にお問い合わせください。 

本機で再をでまないディスクの種類一 

DVD 、 CD - G 、 ビデオ CD 


U モつンX 


オーディオコード 
XI 


画口回[口 

II II ■■ H II ■ H II wH 

m m m 
m m m 
m im im im 

ロロロロ 


SR ケーブル X 


電源コード X 



U チウム電池 
(CR 202己)* X 


*リモコンに内蔵されて 
います 


イ里可き 

取扱説明書（本書） 


はじめに 


Ja 

















リモコンに電池を入れる 

電池は U チウム電池 ( CR 2025) を使用しま 
す。電池はあらかじめ U モコンに挿入されてい 
るので、保護シートを引っ張って外してからご 
使用ください。 



出す。 


d ミち意 

-長い間 （1 力月じ(上）使用しないときは、 

U チウム電池の液漏れを防ぐために U チウ 
ム電池を取り出してください。もし、液漏 
れを起こしたときは、ケース内についた液 
をよく}式き取ってから新しい U チウム電池 
を入れて < ださい。 

-不要となった U チウム電池を廃棄する場合 
は、各地ち自治体の指示（条例）に従って 
処理してください。 


2リチウム電池を®、©正しく入れる。 

® 側び、ホルダーの上面になるように入れま 
す。 


3電池ホルダーをはめ込む。 


A 警告 

リチウム 電池に ついて 

• 幼児の手の届かない所に置いてください。 

-万一飲み込んだ場合には、ただちに医師に 
相談してください。 

-分解、乂に投入、充電、加熱、八ンダ付け、 
ショートはしないで < ださい。 

-電池を直射日光の強い所や、炎天下の車 
内•ス I -ーブの前などの高温の場所で使 
用-放置しないでください。電池の液漏れ、 
発熱、破裂、発乂の原因になります。また、 
電池の性能や寿命び低下することびありま 
す。 




第 2 章： 

接続 

成重要 

-機器の接続を行ラ場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセ 
ントから抜いてください。また電源コードはすべての接続び終わってから壁のコンセントへ接 
続してください。 

2 ch アナログ音声入力端子と接続ずる 

付属のオーディオコードで接続します。 


壁の電源コンセントへ 
(AC 100 V ，日0 Hz /60 Hz ) 



デジタル音声入力端子のある機器との接続 

デジタル音声入力端テのあるアンプやデジタル録音対応機器 （ MD 、 CD - R に D レコーダー ）、 DAT 
など）とデジタル接続することびでさます。光デジタル端テと同軸デジタル端テに接続する2つの 
ち法びあります。 

-本機の光端テはシャッター式です。光出力端子に接続するとさは、端テの向さを合わせてしっ 
かりと差し込んでください。誤った向さで無理に差し込むと端テび変形してケーブルを抜いて 
ちシャッターび閉まらなくなることびあります。 



はじめに接続 


Ja 































がデジタル音声入力端子のある機 同軸デジタル音声入力端子のある 

器と接続する 機器と接続ずる 


別売りの光デジタルケーブルで接続します。 


別売りの同軸デジタルケーブルで接続します。 




コント□ール端子のがいたパイオニア製アンプなどと接続する 

アンプなどの U モコンで本機を操作することびでさます。付属の SR ケーブルで本機のコント□一 
ル入力端テとアンプなどのコント□ール出力端子を接続します。1 



◎ メモ 

1-システムコント□ール接続するときは、付属の SR ケーブル外にアナ□グ音声ケーブルを必ず接続してください。 

-システムコント□ール接続したとさは、接続した機器（アンプなど）に1」モコンを向けて操作してください。本機に 
U モコンを向けて操作することはでさません。 

-コント□ール端テのない機器やパイオニアじ(外の製品とシステムコント□ール接続することはできません。 
















































































る部のなまス 


第3章’ 

各百 B のなまえ 

本が前面 

□ □ B □ □ □ 



声 を 

國 


雜 

AIR STUDIOS 

L 


) 


□ 白 


1 POWER (皿 OFF _ ON ) 

主電源を入れる/切る (15, 1目ページ）。 
電源を入れるとインジケーターび点灯する。 

2 STANDBY インジケーター 

スタンバイ (待機状態）中に点灯する。 

3 表示窓 （13 ページ） 

4 ディスクテーブル （1 己ページ） 

5 A 

ディスクテーブルを開閉する （1 己ページ)。 

巨 ► 

ディスクを再生する （1 日ページ)。 

■ 

ディスクを停止する （1 己ページ)。 

7 リモコン受光部 （12 ぺージ） 

約 7 m じ(内の距離から、ここに U モコンを向 
けて操作する。 

8 PURE AUDIO インジケーター 

PURE AUDI 日モードをオンに設定していると 

さに点灯する （20 ページ)。 




接続各部のなまえ 


Ja 



































(各部のなまえ 


) 


リモコンの操作節囲 


本機を U モコンで操作するときは、 U モコンを 
フ□ントパネ>1レの IJ モコン信号受光部に向けて 
<ださい。 


U モコン受光部 



- IJ モコン受光部との間に障害物びあったり、 
受光部との角度び悪いと U モコン操作びで 
さない場合びあります。 


-赤外線を出す機器の近くで本機を使用した 
り、赤外線を利用した他の U モコン装置を 
使用したりすると、誤動作することびあり 
ます。 

• 逆に赤外線によってコント□ールされる他 
の機器を使用時にこの U モコンを操作する 
と、その機器を誤動作させることびありま 
す。 

- U モコンの操作可能範囲び極端に狭くなっ 
てさたら電池を交換してください。 

-直射日光や堂光灯の強い光び U モコン受光 
部に直接当たると、 U モコン操作でさない 
ことびあります。そのよラなとさは、設置 
場所を変えたり、堂光灯を離してください。 


本が後面 



1同軸デジタル音声出力端子 （1 0ページ) 
2光デジタル音声出力端モ （ 10ページ） 

3音声出力端子 （9 ページ） 


4 コント□ール入出力端子 （10 ページ) 
已 AC IN 端モ 

必ず一番最後に接続してください。 





















る部のなまス 


表示窓 



1トラックま号び表示されているとをに点！灯 7 

2 ディスクを一時停止または再をしていると 
きに点な 

3早送り/早戻しの速さを4段階 （1 〜 4) 

で表示する 

4 SACD を再をしているとまに点!灯 

已レガートリンクを ON に設定しているとを 
に点巧 

巨ディスクの総再を時間び表示されていると 
きに点！灯 


8 

9 


ディスクリピート再生中に点'灯 
(ALL REPEAT ) 

トラックリピート再を中に点'灯 
( REPEAT ) 

ランダム再を中に点な 
プ□グラム再を中に点'灯 


10トラックの残り再を時間び表示されている 
とまに点な 

11いろいろな情報を表巧する 


液晶表示素子 ( LCD ) について 

本機で使用している液晶表示素テは、温度により色び変化する性質を持っています。室温び適温で 
ない場合や大音量で長時間動作させた場合に色調び灰色に変化したり、表示内容び切り換わる速度 
び低下したりすることびありますび、温度び適温になれば元に戻りますので安必してご使用くださ 
い。 


各部のなまえ 































































(各部のなまえ 


) 


U モコン 


a 

a 

〇 

ひ 

田 

Q 

a 

旺 

四 


— I- 

DIMMER OPEN/CLOSE 

□ m - 


I PURE AUDIO 

i 由国 
!〇0^& 


質国国の j ) 


SACD SETUP 

■a 


REPEAT RANDOM TIME 

ロロ D 


LEGATO LINK 

ご- 


r SUPER AUDIO CD PLAYER 1 


-jB 

-JQ 

巧 

巧 

-JB 

巧 

ぶ 

ぶ 


-QD 

ぶ 

通 


1 6 

電源を入れる/スタンバイ（待機状態）にする 

(15,1目ぺージ）。 

2 ► 

ディスクを再生する （15 ページ)。 

3 ◄◄ 

再生中、音声の早戻しをする （17 ページ)。 

4 I ィィ 

現在再生中のトラックの始めに戻る （17 ペー 

ジ)。 


5 II 

音声を再生中に押すと、音声び一時停止する。 
をラー度押すと通常の再生に戻る （15 ペー 

ジ)。 


7 PROGRAM ( プ□グラム） 

好みの曲順に再生する （19 ページ)。 


8 SACD SETUP ( SACD セットアップ） 

八イブ U ッドディスクの再生エ U アを切り換え 

る （20 ぺージ)。 

9 REPEAT (リピート） 

曲を繰り返し再生する （18 ページ)。 

10 DIMMER (ディマー） 

表示窓の明るさを変える （20 ページ)。 

11 AOPEN/CLOSE 

ディスクテーブルを開閉する （1 日ページ)。 


12 ►► 

再生中、音声の早送りをする （17 ページ)。 

13 PURE AUDIO ( ピュアオーディオ） 

PURE AUDI 日機能をオン/オフにする （20 

ページ)。 

14 

次のトラックの始めに送る （17 ページ)。 

1已 ■ 

ディスクを停止する （1 曰ページ)。 

16 CLEAR (クリア） 

プログラム再生で設定した内容を取り消す 

(19 ページ)。 

17 ENTER (ミ夫定） 

設定/選択した項目を実行する。 

18 TIME 

ディスクの経過時間や残量などを表示する 

(19 ページ)。 

19 LEGATO LINK ( レガートリンク） 

LEGATO LINK 機能をオン/オフにする に0 

ページ)。 

20 RANDOM (ランダム） 

曲を順不同に再生する （18 ページ)。 


ち数き 

聞さたいトラックを指定して再生したいとさに 
使ラ。数字ボタンで選択して ENTER ボタンを 

す （17 ページ)。 

















































^ 再をする 


第4章： 

再生する 


ディスクを再生ずる 

手順番号に沿って操作して再生してください。1 


印刷面を上にして 
ディスクをセツトする 


A ディスク テーブル 
を開閉する 



A 主電源を入れる(日 N ) 


0 


6電源を入れる 
(本体前面の POWER イ 
ンジケーターび点灯し 
ていることを確認して 
<ださい） 




A ディスク テーブル 
を開閉する 



@ メモ 

1- 「A ディスクテーブルを開閉する」「►再生する」「■停止する」の操作については、本体でわ U モコンと同じように 
操作することびでさます。 

-本体の ►/■ ボタンを巧しなびら A ボタンを巧すと、]曲目から順に、巧した数だけトラックをスキップすることび 
でさます。 

- U モコンのむボタンは主電源びオフのとさには、操作することびでさません。 


各部のなまえ 


再生ずる 















































電源を切る 

電源を切る前にディスクを取り出しましよう。 

IJ モコンの6ボタンを巧す1 

次回電源を入れるとさは、 U モコンの6ボタンを巧して電源を入れてください。 * 2 3 

6q&a 

Q 1: リモコンで操作でをない！ 

-本体との距離び離れすざていませんか？約7 m の範囲内で操作することびでさます。 

- IJ モコンを他機器に向けて操作していませんか？本機の U モコン受光部に向けて操作してくだ 
さい （12 ぺージ)。 

一本機を堂光灯の近くに設置していませんか？堂光好から離れた場所に設置してください。 

Q 2: ディスクテーブルを閱めてを出てをてしまつた0、再をびでをない 

-ディスクびディスクテーブルに正しくセットされていますか？ 

ーディスクび巧れていませんか？ディスクをク IJ 一ニングしてくださいに3ページ)。 

一本機の内部び結露している可能性びあります。結露を除去してください （24 ページ)。 

Q 3: miiuflsiVii が再をできない。 

-► パソコンで作成された WlllSfiSiVil は再生できないことびあります 〇 


WMA/MP3 


- DRM コピープ□テクト3のかかった WMA ファイルを再生している。 

一記録したディスクび IS 日966日フォーマットに準拠していない。 

- ヴンプ IJ ング周波数び44.] kHz で記録されていないファイルを再生している。 

一可変ビットレート （ VBR ) または□スレスエンコーディングの WMA ファイルを再生している。 


因メモ 

1-電源コードをコンセントから抜くときは、本体表示窓の [-OFF-] 表示び消えていることを確認してください。 

[-OFF-] 表示中に抜くと本機の設定び工場出荷時の状態に戻ることびあります。 

-旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必ず主電源を切る、または電源コンセントから電源コードを抜いておい 
てください。ただし、]力月程度主電源を切ったり、電源コードを抜いた状態にしておくと、本機で設定した各種設 
定び U セットされますのでごま意ください。 

2 -本機びスタンバイ状態のときに POWER ボタンを 巧して 電源を オフにした場合、再び POWER ボタンを 巧しても 電 

源はオンになりません。 U モコンのむ ボタン または本体の POWER ボタン じ(外のボタンを巧して、電源をオンにし 
て < ださい。 

-本機びスタンバイ状態のとさに電源コードを抜いて電源をオフにした場合、再び電源コードを差しても電源はオンに 
なりません。電源コードを差したあと、 U モコンのむ ボタン または、本体の POWER ボタン じ(外のボタンを押して、 
電源をオンにしてください。 

3 DRM (Digital Ri 邑 hts Mana 邑 ement) 〕ピープ□テクトは著作権保護のための技術で、違法な複製を防止するため録 
音時に使用した PC などの機器必がでの再生を制限する機能です。詳しくは、録音に使用した機器-アプ U ケーシヨン 
の取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。 










早送 Q / 早戻し再生 

® ⑩嚇 


回 L 


ボタンを巧すたびに速さを4段階まで切り換え 
ることびでさます。 

通常の再生に戻すには ► ボタンを押します。 

頭出し（スキップ） 

@⑩嚇 

• 再を中に ►►!( または !◄◄) ボタンを}甲す。 

[叫 


ダイレクトサーチ 


-再を中にリモコンの►►(または ◄◄) ボタン 
を巧す。 


. 数きボタンでトラック番号を入力して、 
ENTER ボタンを}甲す。 


0】〜1 9； 


[enter] 

ENTER ボタンを巧さなくても、2秒上経過 
すると自動的に再生を開始します J 


押した数だけトラックをスキップします。 


G 再をする 


再生ずる 


因メモ 

1プ□グラム再生時はダイレクトサーチできません。 



















































(いろいろな機能を使ラ 


) 


第5章： 

いろいろな機能をほう 


繰り返し再をする（リピート） 

再生している]巧だけを繰り返すトラック U 
ピートと、ディスクの全曲を繰り返すディスク 
U ピートびあります 。 J 

REPEAT 


-再を中に REPEAT ボタンを巧す。 

U ピート再生を開始します。巧すたびに U ピー 
卜再生の種類び切り換わります。 

トラックリピート （[ REPEAT ] 点灯)^- 

i 

デイスクリピート （[ALL REPEAT ] 点灯） 
i 

リ L — 卜习ソ- 


順不同に巧生する（ランダム） 

すべての巧から順不同に選んで、各巧を]回ず 
つ再生します。2 

RANDOM 


• RANDOM ボタンを}甲す。 

ランダム再生を開始します。 [ RANDOM ] び 
点灯します。すべての曲の再生を終了すると、 
自動的に停止します。 


因メモ 

1ディスクを停止すると U ピート再生は解除されます。 

2 •ディスクを停止するか、ランダムボタンをわう一度巧すまで、ランダム再生を続けます。 

. ランダム再生とプ□グラム再生を同時に行うことはでさません。 

•ランダム再生中にボタンを巧すと、順不同に次のトラックを選択して再生します。また、 I ◄◄ボタンを押すと、 
現在再生中のトラックの始めに戻り再生します。 












いろいろな機能を使ラ 


巧みの順に再生する 
(プ□グラム） 

聞さたい巧を最大24巧まで、好さな順番に登 
録することびでさます cJ 

1停止中に PROGRAM ボタンを巧す。 

PROGRAM 


[ PGM ] び点打します。 

2聞をたい曲の番号の数をボタンを巧して、 
ENTER ボタンを巧す。 


0 1~1 9 


ENTER 


ディスクの情報を見る 

-再を中に TIME ボタンを巧す 

TIME 


[ 


ディスクの経過時間や残量などを表示します。2 
ディスクによっては、 TIME ボタンを巧すたび 
に表示内容び切り換わります。 


] 已巧目を選ぶとさは、数宇ボタンの ] と己を 
押してから、 ENTER ボタンを巧します。入力 
を間違えたとさは、 CLEAR ボタンを巧しま 
す。 

3手順2を繰り返して、聞きたい曲の曲番号 
を営録する。 

4 ►ボタンを巧す。 


プ□グラムした順に再生を開始します。プ□グ 
ラムを追加したいとさは、再度手順 ] 〜2を 
行います。 


@ メモ 

1•停止中に CLEAR ボタンを巧すと、プ□グラムされている内容をすべて消去します。 

-停止中に PROGRAM ボタンを巧してから CLEAR ボタンを巧すと、最後に登録した巧から順番に削除します。 

. 一時停止をプ□グラムすることはできません。 

•プ□グラム再生をディスク U ピートする（全曲繰り返す）ことびできます。プ□グラム再生中に REPEAT ボタンを 
押します （18 ページ)。 

-プ□グラム再生をトラック U ピートする （1 曲繰り返す）ことはできません。 

-プ□グラム再生をランダム（順不同に）再生することはできません。 

-プ□グラム再生中にボタンを巧すと、次のプ□グラムのトラックを再生します。 

-わう一度プ□グラム再生するときは、停止中に PROGRAM ボタンを巧してから►ボタンを押します。 

2 化师の の: M はファイル名(先頭8文字）を表示します。ディスクのファイル名で使用する文字によっては正しく表示 
されない場合びあります。 


いろいろな機能を使ラ 


Ja 



















第 6 章： 

設定をする 


アナ□グ音声を高音質で再生ずる 

デジタル音声出力を遮断し、アナ□グ音声を高 
品位で再生します。オンに設定していると表示 
部の明るさはバックライトオフになります cJ お 
買い上げ時は、 オフに 設定されています。 

• PURE AUDIO ボタンを}甲す。 

PURE AUDIO 


押すたびにオンとオフび切り換わります。オン 
にすると、本体の PURE AUDI 日インジケー 
ターび点灯します。 


CD の音声を広がりのある音場で 
巧生する 

CD で通常カツトされてしまう 2 日 kHz (上の 
成分を、収録データをもとに補うことにより、 
自然でむ地よいサウンドを再現します。お買い 
上げ時は、オンに設定されています。 

• LEGATO LINK ボタンを}甲す。 

LEGATO LINK 


押すたびにオンとオフび切り換わります。オン 
にすると、本体表示窓の [ LEGATO ] び点打し 
ます。 


SACD の再生エリアを切り換える 

八イブ U ッド SACD は SACD 層と CD 層の 2 
層構造になっています。 SACD セットアップで 
聞きたいエ U アを選択します。^ 

• 停止中に SACD SETUP ボタンを巧す。 
SACD SETUP 


押すたびに CD ェ U アと SACD2 チヤンネル 
ェ U アび切り換わります。 


表示を体の明るををかえる 

部屋の明るさに応じて表示の明るさを、明るい 
設定、暗い設定とバックライトオフの 3 段階に 
切り換えることびできます。ディマー機能とい 
います。お買い上げ時は、明るい設定になって 
います。 

• DIMMER ボタンを}甲す。 


DIMMER 


巧すたびに明るさび 3 段階で切り換わります。 3 



明るい設定- ► 暗い設定 

-バックライトオフ ◄ - 



◎ メモ 

1表示部は文字ち完全に表示されな<なります。 

2本機は SACD マルチチヤンネルエ U アには対応していません。 
3バックライトオフに設定しても表示部の文字は消えません。 

















^ その他 



第 7 章： 

その他 


巧障かな？と思った S 

故障かな？と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスび故障と思われびちです。 
商品のお取り扱いについてのご不明な点は、お買い求めの販売店様、または裏表紙に記載されてい 
るカスタマーヴポートセンターにお問い合わせください。また、本機外の原因も考えられます。 

ご使用のアンプ、またはスピーカーなどもあわせてお調べください。下記の項目に従って再度点検 
されてち直らないとさは、修理受付センター、またはお買い求めの販売店様にお問い合わせくださ 

い。 


1症が 

改善策 

参照ページ1 

設定した内容び消えてし 

-本機の電源び入っているとさ、強制的に電源コードを抜 


まった。 

く、または停電などび起きると、設定した内容び消えて 
しまうことびあります。電源コードは、 U モコンの 6 ボ 
タンを巧して、表示窓の [- OFF -] 表示び消えてから抜い 
てください。特に他機器の AC アウトレットに電源コー 
ドを接続しているとさはごを意ください。接続している 
機器の電源と連動して本機の電源び切れます。電源コー 
ドは、なるべく壁などのコンセントに接続することをお 
勧めします。 


音び歪んでしまラ。 

-オーディオコードのプラグび十分差し込まれています 
か？ 

-接続しているオーディオコードび断線していませんか？ 

-オーディオコードのプラグや本機の音声出力端子、また 
は接続したアンプなどの音声入力端テび巧れていたら、 
巧れを}式さ取ってください。 

9 


-ディスクび巧れていませんか？ 

23 


-一時停止をしていませんか？ 

-接続したアンプなどの音量び最小になっていませんか？ 
アンプに接続したとさは入力切換、およびスピーカーの 
設定を確認してください。 

-アンプの PHON 日端テには接続しないでください。 

15 

SACD と CD で音量差を感 
じる。 

•ディスクの記録ち式の違いにより音量に差びあります。 


デジタル音声び出力でさな 

- PURE AUDIO 機能びオンになっていませんか？オフに 

20 

い。 

設定してください。 

- SACD ではデジタル音声を出力でさません。アナ□グ音 
声出力端子の接続をしてください。 



静電気など、外部からの影響により本機び正常に動作しないことびあります。このようなときは、 
電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合びあります。これで解決しないと 
さは、修理受付センターまたはお買い巧めの販売店様にご相談ください。 


を 

ず 

る 


そ 

の 

他 


Ja 










巧生でをるディスクについて 

CD - R / CD - RW ディスクのちをについ 

て 

-本機は音楽 CD フォーマット、または 
WMA や MP 3 の音楽データび記録された 
CD - R / CD - RW ディスクを再生することび 
でさます。ただし、ディスクよっては「再 
生できない」、「ノイズび出る」、または「音 
び歪む」などび起こることびあります。 

• 本機は再生専用機です。 CD - R / CD-RW 
ディスクに録音することはできません。 

• ファイナライズしていない CD - R / CD-RW 
ディスクを再生することはできません。 

《詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覽く 

ださぃ。 

WMA のち生にごいて 

• WMA とは 、 「Windows Media Audio 」 の 
略で、米国 Microsoft Corporation によっ 
て開発された音声圧縮技術です 。 WMA 
データは 、 Windows Media ® Player 
Ver .7、7.1 、Windows Media ® Player 
for Windows ® XP 、 または Windows 
Media ⑥ Player 9 Series を使用してエン 
コードすることびでさます。 

• IS 0966 日レべ J レ]/レべ J レ 2 の CD - 
ROM ファイルシステム、および拡張 
フォーマット （ Joliet 、 Romeo ) に 準拠し 
て記録したディスクを使用してください。 

-ヴンプ IJ ング周波数44.] kHz で記録され 
たファイルに対応しています。それ外で 
記録されたファイルは再生することびでさ 
ません。 

• 可変ビットレート（ V 巨 R : Variable Bit 
Rate )、 または□スレスエンコーディング 
( loss-less encoding ) には対応していませ 
ん/。 

• r . wma 」、 または r . WMAJ という拡張テび 
ついた WMA ファイルのみ再生することび 
でさます。 


• マルチセッション （2 己ぺージ）には対応 
していません。 

• フォルタ'一名、トラック名のアルファベッ 
卜順に、フォルダーとトラックの数は合計 
で648 ( うちフォルダー数は最大 299) ま 
で認識•再生することびでさます。ただし、 
フォルタ'一の構成によっては、すべての 
フォルダ ー、 トラックを認識•再生でさな 
い場合びあります。 

• WMA ファイルは、米国 Microsoft 
Corporation の認証を受けたアプ U ケー 
ションを使用してエンコードしてください。 
もし、認証されていないアプ U ケーション 
を使用すると、正常に動作しないことびあ 
ります。 

MP 3 の再生について 

• 1309660レべ J レ]/レべ J レ2の CD - 
ROM ファイルシステム、および拡張 
フォーマット （ Joliet 、 Romeo ) に準拠し 
て記録したディスクを使用してください。 

• MPEG ] オーディオレイヤー3のヴンプ U 
ング周波数44.] kHz で記録されたファイ 
ルに対応しています。それ外で記録され 
たファイルは再生することびできません。 

• 可変ビットレート （ VBR : Variable Bit 
Rate ) には対応していません（再生できる 
場合、表示窓の時間表示び速< なったり、 
遅くなったりします)。 

- r . mp 3」、 または「. MP 3」という拡張テび 
ついた MP 3 ファイルのみ再生することび 
でさます。 

• マルチセッション （2 己ぺージ）には対応 
していません。 

• フォルタ'一名、トラック名のアルファベッ 
卜順に、フォルダーとトラックの数は合計 
で648 ( うちフォルダー数は最大 299) ま 
で認識•再生することびでさます。ただし、 
フォルダーの構成によっては、すべての 
フォルダ ー、 トラックを認識•再生でさな 
い場合びあります。 

• 音質的には、記録ビットレート] 28 kbps 
じ(上を推奨します。 








^ その他 


d ミち意 

-レコーダー、またはパソコンで記録した 
CD - R / CD - RW ディスクを再生できないこ 
とびあります（原因：ディスクの特性、傷、 
巧れ、プレーヤーのレンズの巧れ、または 
結露など)。 

-パソコンで記録したディスクは、アプ U 
ケーシヨンの設定、および環境によって再 
生できないことびあります。正しいフオー 
マットで記録してください（詳細はアプ U 
ケーシヨンの発売元にお問い合わせくださ 
い)。 

• パケットライトち式で記録されたディスク 
は再生でさません。 

• フアイナライズしていない CD - R / CD-RW 
ディスクを再生することはできません。 


ディスクの取り扱いかた 

保管 


-必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射 
曰光の当たる場所-極端に温度の低い場所 
を避けて垂直に保管してください。 

• ディスクに付いているを意書は必ずお読み 
<ださい。 

ディスクの巧0扱い 

• ディスクに指紋やホコ U び付くと、再生び 
でさなくなることびあります。このよラな 
とさは、ク U —ニングク□スなどで内周か 
ら外周ち向へ軽く}式いてください。そのと 
さ、巧れたク U —ニングク□スは使用しな 
いで < ださい。 



-ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は 
使用しないでください。また、レコードス 
プレー-帯電防止剤などは使用でさません。 

-巧れびひどいとさは、柔らかい巧を水に浸 
してよく絞ってから巧れを}式き取り、その 
あと乾いた布で水気を}式さ取ってください。 

• 損傷のあるディスク（ひびや反りのある 
ディスク）は使用しないでください。 

• ディスクの信号面に傷や巧れをつけないで 
<ださい。 

• ディスクに紙やラベル用シールなどを貼り 
付けないでください。ディスクび反って、 
不具合び発生する恐れびあります。また、 そ^ 

レンタルディスクはラベルび貼ってある場 S 

合び多く、のりなどびはみ出している恐れ 他 

びありますので、のりなどのはみ出しびな 
いことを確認してからご使用ください。 








-ディスクを2枚重ねて再生しないでくださ 
い。 



按殊巧化のディスクについて 


• 本機では、丸いディスクのみ再生でさます。 
特殊な形のディスク（八ート型や六角形な 
ど）は故障の原因になりますので、ご使用 
にならないで < ださい。 

レンズのクリーニングについて 

• レンズにゴミやホコ U びたまると、音飛び 
したり画像び乱れたりすることびあります。 
このような場合は、『保証と アフターサービ 

ス』 （27 ページ）をお読みのうえ、清掃を 
ご依頼ください。市販されているク U —二 
ングディスクを使用するとレンズを破損す 
る恐れびありますので、ご使用にならない 
で < ださい。 

ディスクの結露について 


-冬期などにディスクを寒い所から暖かい室 
内に持ち込んだとさ、ディスクの表面に水 
滴び付くことびあります（結露）。ディスク 
び結露していると再生び正常にでさないこ 
とびありますので、ディスクの表面の水滴 
をよく}式き取ってから使用してください。 









^ その他 


用語解説 

ダイナ S ックレンジ 

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録され 
ている音声レベルの最大値と最小値の差異のこ 
とです。ダイナミックレンジは、デシベル （ d 巨) 
単位で測定されます。 

ダイナミックレンジを圧縮する （ オーディオ 
DRC ) と、最ルの信号レベルび上びり、最大の 
信号レベルび下びります。これにより、破裂音 
のよラな強い音声信号び低減される一ち、人の 
声などの低いレべ J レの音声信号びはっさりと聞 
こえるよラになります。 

光デジタル出力 

音声は通常、電気信号に変えて電線でプレー 
ヤーからアンプなどの他の機器に伝達します 
び、これをデジタル信号に変えて、光フアイ 
ノ く一で伝達できるようにしたものび光デジタル 
出力です（アンプなど、受け取り側は光デジタ 
ル入力になります）。 

マルチセッション 

CD - R や CD - RW にデータを記録するとき、そ 
の記録の始めから記録の終わりまでをひとまと 
めにした単位をセッションといいます。マルチ 
セッションとは、 ] 枚のディスクに2つじ(上の 
セッションデータを記録するち法のことです。 

DRM コピー プ□テク ト 

DRM (Digital Rights Management ) □ 
ピープ□テクトは著作権保護のための技術で、 

無許巧の複製を防止するため録音時に使用した 
PC などの機器！;(外での再生を制限するなどの 
機能です。詳しくは、録音に使用した機器•ア 
プ IJ ケーシヨンの取扱説明書やヘルプなどをご 
覽ください。 


MP 3 

MP 3 とは、 MPEG ] オーディオレイヤー3と 
いうファイル形式で圧縮した音楽データです。 
r.mp3 」 という扳:張テの付いたファイルを 
MP 3 ファイルと呼びます。拡張テとは、 0 S 
やアプ U ケーシヨンソフトで管理されている 
ファイルの種類を表す文字符号です。ピ U オド 
と3文字のアルファベットで構成されていま 
す。 

SACD 

CD の規格をベースに、より多くのデータび記 
録された高音質ピュアオーディオ規格です。 

SACD には]層ディスク、2層ディスクと八 
イブ U ッドディスクの3種類びあります。八イ 
ブ U ッドディスクは、 SACD と CD の両方の 
構造を持ちあわせています。 

PCM 

Pulse Code Modulation の略で、圧縮してい 
ない2チヤンネルステレオデジタル音声です。 

CD のデジタル音声はほとんどこのち式です。 

WMA 

「Windows Media ⑥ Audio 」 の略で、米国 
Microsoft Corporation によって開発された音 
声圧縮技術です。 WMA データは 、 Windows 
Media ® Player Ver .7、7.1 、Windows 
Media ® Player for Windows ® XP . または 
Windows Media ® Player 9 Series を使用し 
てエンコードすることびでさます。 

WMA ファイルは、米国 Microsoft 
Corporation より認証を受けたアプ U ケーシヨ 
ンを使用してエンコードしてください。もし、 
認証されていないアプ U ケーシヨンを使用する 
と、正常に動作しないことびあります。 ス 

の 

他 




巧用上のごを意 

設置ずる場所 

-組み合わせて使用するテレビやステレオシ 
ステムの近くの、安定した場所を選んでく 
ださい。 

-テレビやカラーモニターの上に本機を設置 
しないで<ださい。カセットデッキなど、 
磁気の影響を受けやすい機器とは離して設 
置してくたさし、。 


巧のよラな場所は避けて < ださい 

-直射曰光のあたる所 
• 湿気の多い所や風通しの悪い所 
-極端に暑い所や寒い所 
• 振動のある所 
• ホコ U の多い所 

-油煙、蒸気、熱びあたる所（台所など） 

上に物をのせない 

本機の上に物をのせないでください。 

熱を受けないように 

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にの 
せないでください。ラックに入れる場合はアン 
プや他のオーディオ機器から出る熱を避けるた 
め、アンプよりでさるだけ下の棚に入れて<だ 
さい。 

本機をほわないとまは電源を切る 

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入 
れたままテレビをつけると画面にしま模様び出 
る場合びありますび、本機やテレビの故障では 
ありません。このよラな場合は本機の電源を 
切ってください。ラジオの音声の場合ち同様に 
ノイズび入ることびあります。 


本機を巧動する場合 

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出 
しディスクテーブルを閉じてください。さらに 
U モコンの6ボタンを巧し、表示窓の [- OFF -] 
表示び消えてから電源コードを抜いてくださ 
い。ディスクを内部に入れたまま移動すると、 
故障の原因となります。 

製品のお手入れについて 

. 本体は通常、柔らかい布でから}式さしてく 
ださい。巧れびひどい場合は水で己〜 6 倍 
に薄めた中性洗剤に柔らかい巧を浸してよ 
く絞り、巧れを}式さ取ったあと乾いた布で 
拭いてください。 

• アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤 
などび付着すると印刷、塗装などびはげる 
ことびありますのでごを意ください。また、 
ゴムやビニール製品を長時間触れさせるこ 
とち、キャビネットを傷めますので避けて 
<ださい。 

-化学ぞうさんなどをお使いの場合は、化学 
ぞうさんなどに添付のを意事項をよくお読 
み < ださい。 

-お手入れの際は、電源プラグをコンセント 
から抜いてください。 


結露について 

-冬期などに本機を寒い所から暖かい室内に 
持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度 
を暖房などで急に上げたりすると、内部 （ 
動作部やレンズ）に水滴び付さます（結露 
)〇結露したままでは本機は正常に動作せ 
ず、再生びでさません。結露の状態にもよ 
りますび、本機の電源を入れて]〜 2 時間 
放置し、本機の温度を室温に保てば水滴び 
消え、再生できるようになります。 

• 夏でをエアコンなどの風び、本機に直接あ 
たると結露び起こることびあります。その 
場合は本機の設置場所を変えてください。 





^ その他 


仕様 


保証と アフターサービス 


形式 . スーパーオーディオ CD プレーヤー 

電源 .AC ]00V、 已〇 Hz/60 Hz 

消費電力 . 19 W 

.0.4 W (待機時） 

本体質量 .]] .日 k 旨 

外形寸法（幅） X (高さ） X (奥行） 

. 420 mm x 113 mm x 340 mm 

許容動作温度 . +己で〜+ 3己で 

許容動作湿度 

. 己％〜8己％ (結露のないこと） 


音声出力 （2 ch ) 


音声出カレベル 

. 200 mVrms (1 kHz' - 20 dB) 

出力端子 .RCA 端テステレオ2系統 

周波数特性 

CD. 4 Hz 〜2日 kHz 

SACD. 4 Hz 〜已〇 kHz 

S/N 比 

CD.]] 己 d 巨 

SACD. 1 lOdB 

ダイナミックレンジ 

CD.lOOdB 


SACD.1lOdB 

全高調波歪率 

CD. 0.002 % 

SACD. 0.003 % 

ワウ. フラッター . 測定限界政下 

(±0.001 % W.PEAK) 


デジタル音声出力 

光デジタル出力 . 光デジタル端子 

同軸デジタル出力 .RCA 端子 


付属品 

U モつン . 

オーディオコード . 

SR ケーブル . 

電源一!—ド 

U チウム電池脚202己) 

保証書 . 

取扱説明書 


譜盟饒織麵臟めず告なく変更 


修理に関ずるご質問、ご相談 

裏表紙に記載の修理受付センター、またはお買 
い巧めの販売店様にご相談ください。 

保証書（別添） 

保証書は必ず「販売店名-購入曰」などの記入 
を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読 
んで大切に保管してください。 

保証期間はご購入曰から]年間です。 


補修用性能部品の最低保有期間 

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切 
り後、8年間保有しています。性能部品とは、 

その製品の機能を維持するために必要な部品で 
す。 

修理を依頼されるとを 

21 ページに従って調べていたださ、なお異常 
のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグ 
を抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡く 
ださい。ご転居されたり、ご贈答品などで、お 
買い巧めの販売店に修理のご依頼びでさない場 
合は、「ご相談窓□のご案内•修理窓□のご案 
内」（裏表紙）をご覽になり、修理受付セン 
ターにご相談ください。 

連絡していただをたい内容 

• ご住所 
• お名前 
-お電話番号 

• 製品名スーパーオーディオ CD プレーヤー 
• 型番 PD-D9 

-お買い上げ日 _ 

-故障または異常の内容（でさるだけ詳しく） の 

保証期間中は ® 

修理に際しては、保証書をご提示ください。保 
証書に記載されている当社の保証規定に基づさ 
修理いたします。 


保証期間を過ぎているとをは 


修理すれば使用でさる製品については、ご希望 
により有料で修理いたします。 

































修埋のご相談/修埋についてのお PS い合わせ窓口 

パイオニア製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理についてはお買い求めの販売店へ 
ご依頼ください。万一お困りの場合は、窓□(裏表紙）へご相談くださるようお願いいたします。 


サービス拠点のご案内 


サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。（沖縄県のちは沖縄サービスステーション） 

また、認定店は不在の場合ちございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。 


•化ミ毎道地区 

☆札幌サービスセンター 
旭川サービス認定店 
帯広サービス認定店 
函館サービス認定店 


受付月〜金 9:30-18:00 吐■曰■祝-弊社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜ち受付注30〜12:00、13:00〜1狂00 (弊社休業日は除く） 
FAX 0]]-611 -已己日 4 干 064-0822 札幌巿中央区化 2 条西 20-1-3 クワヴワビル 
FAX 0] 6 已-已己- 7207 干 070 -083] 旭 JI I 市旭田 T1 条]了目 438-89 
FAX 0] 已已 -23-77 已 7 干 080 -00] 己帯広市西已条南 28 了 g 1 -] 

FAX 0138-40-6473 干 04 1-08]] 函館市富岡町 2-18-7 


♦東北地区 


受付月〜金9:3□〜18:00 (± •曰•祝-弊社休業曰は除く） 


☆仙台サービスセンター 

FAX 

022 -37 己- 49 白 6 

干 981-3121 

仙台市泉区上谷刈巨- 10 -2 已 

山形サービス認定店 

FAX 

023 -巨 1 己- 1 巨 27 

干 990-0023 

山形市松波 1-8- 17 

郡山サービス認定店 

FAX 

024 -991-746 日 

干 9 邑 3-88 巨] 

郡山市鶴見坦 1-9-2 已クレールアヴエニユー伊藤第 2 ビル 1F D 号 

盛岡サービス認定店 

FAX 

019-659-1895 

干 020-00 己] 

盛岡市下太田下川原 1 已 3-] 

青森サービス認定店 

FAX 

017-73 己- 2438 

干 030-082] 

青森市勝田 2-1 日- 10 

八戸サービス認定店 

FAX 

0] 78-44-33 己] 

干 03]-0802 

八戸市ル中野 3-1 日- 8 

秋田サービス認定店 

FAX 

018-869-7401 

干 0] 0-0802 

秋田市夕が团 II 字梶の目 346-] 


>東京者 P 内 受付月〜± 9:30〜18:00 ( 曰•お•弊社休業曰は除く） 

世田谷ヴービスステーション FAX 03-34] 日 -4234 干 1 已已 -0032 世田谷区代沢 4-2 已-日 

化ま京ヴービスステーション FAX 03-3944-7800 干 1 70-0002 豊島区巣鴨 1- 日 -4 第兰义保ビル 1F 

を摩サービスステーシヨン FAX 042 -已 24 -已 947 干 1 日 0-0003 立川市栄町 4-18-1 エクセル立 JillF 


•関東*甲信越地区 


☆千葉サービスセンター 

FAX 

043-207-2 已已已 

松戸サービス認定店 

FAX 

047-340- 已〇已 2 

水戸サービス認定店 

FAX 

02 白- 248-130 巨 

つくばサービス認定店 

FAX 

0298 -已 8- 13 巨 9 

☆埼玉サービスセンター 

FAX 

048 -巨己]- 8030 

川越サービス認定店 

FAX 

049-233 -巨已 81 

宇都宫ヴービス認定店 

FAX 

028-6 已 7 -已 882 

群馬サービス認定店 

FAX 

0270 -22- 18 已 9 

新潟サービス認定店 

FAX 

02 已 -374 -已 7 已巨 

佐渡サービス指定店横山電機商会 

FAX 

02 已 9 -巨 3-3400 : 

☆神奈川サービスセンター 

FAX 

04 已 -943-3788 

横ミ兵化サービス認定店 

FAX 

04 己- 943-31 已已 

巧奈川西サービス認定店 

FAX 

046-231-1209 

兰宅島サービス指定店勝見電機 

FAX 

04994- 巨- 124 巨 

松本サービス認定店 

FAX 

0263-48-0 已 7 已 

長野サービス認定店 

FAX 

02 巨- 229 -已 2 已〇 

甲府サービス認定店 

FAX 

〇已己- 228-8003 


受付月〜金目:30〜18:00吐■曰■祝-弊社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜电受付日:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く） 

干 263-0014 千葉市稲毛区作草部町 1 369-1 椎の実ノ\イツ 1 F 
干 270 -00 吕 1 ホ公戸市ノ」\金原 4-9 -吕 3 
干 31 0-0844 水戸市住吉町 307 -4 
干 30 己- 004 已つ < ば巿梅園 2-2-6 
干 33 1-08] 2 さいたま市化区宮原町 1-310-1 
干 3 已 0-0804 JI I 越市下広谷 1 128-1 1 
干 32 1-09] 2 宇都宮市石井町 3373-1 

干 372-0801 伊勢崎市宮モ町]]日 1-1 7 パサージュ 808 伊勢崎] C 
干 950-0982 新潟市お之内南 1 -20-1 1 
干 9 已 2- 1209 佐渡市金井田 T 千種 11 已 8- 1 

干 224-0037 横お市都筑区茅ヶ崎南 2-18-1 ベルデ ユール 茅ヶ崎 
干 224-0036 横お市都筑区勝田南 ]- 1 日- 17 
干 243-0422 海老名市中新田 4- 10 -已 3 中山ビル 1F 
干] 00-1 211兰宅村大字坪田 

干 390 -0852 松本市大字島立 180-5 パイオニア松本拠点 1F 
干 3 日 0-0 日 3 已長野市中御所 1 -24 
干 400 -003 已甲府市飯田 4-9- 14 


♦中部地区 


☆名ち屋 サービスセンター 

FAX 

0 己 2 -已 32-1148 

岡崎 サービス 認定店 

FAX 

〇已巨 4-33-7080 

津 サービス 認定店 

FAX 

〇已白- 2] 3 -巨 712 

岐阜 サービス 認定店 

FAX 

〇已 8-274 -已 2 已巨 

静岡 サービス 認定店 

FAX 

〇已 4-237 -已巨 91 

沼津 サービス 認定店 

FAX 

〇巳已 -9 巨 7-84 已已 

お松 サービス 認定店 

FAX 

〇已 3-422- 1401 

金お サービス 認定店 

FAX 

07 巨- 240-0 已已〇 

富山 サービス 認定店 

FAX 

07 巨- 42 已 -3027 

福井 サービス 認定店 

FAX 

077 巨- 27- 17 巨 8 


受付月〜金日:30〜1狂00吐•曰■祝-脾社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜电受付日:30〜12:00、13:00〜1狂00 (弊社休業日は除く） 
〒4 己]- 0063 名ち屋市西区押切 2-8- 18 
干 444-0 日 31 岡崎市大和町字荒田 36-1 大和ビレッジ己-] 
〒已] 4-0821 津市垂水已 22 -已 
〒已 OO-SS 已 6 岐阜市六条江東 1-1-3 
干 422-8034 静岡市駿巧区高松 1-6 -已 
干 41 0-0876 沼津市化今ミ尺 1 2-7 
干 43 己- 0042 お松市擦ヶ瀬町 41 已ビラモデルナ已号 
干 920 -03 巨 2 金沢市ち府 3-60-1K2 ビ J レ 1F 
干日 3 日 -82 ] 1 富山市二□町 1 -7-] 

〒日 1 0-0001 福井市大願寺 3- 已-日 
















^ その他 



•関西地区 


☆大阪サービスセンター 

FAX 

06-6310-9120 

大阪南サービス認定店 

FAX 

0722 -7 已 -2 巨 2 巳 

巧戸サービス認定店 

FAX 

078 -2 巨已 -0832 

姫路サービス認定店 

FAX 

0792-己 1-26 已巨 

和歌山サービス認定店 

FAX 

0734 -46-30 吕日 

京都サービス認定店 

FAX 

07已 -3 己 2-2 已88 

索良サービス認定店 

FAX 

0742 -36-87] 3 

福知山サービス認定店 

FAX 

0773 -24 -已37已 


受付月〜金 9:30-18:00 (± .曰•祝-弊社が業曰は除く） 

☆拠点は、±曜6受付目:30〜1吕:〇0、13:00〜1狂00 (弊社休業日は除く） 

〒已巨 4-00 已2吹田市広芝町已 -8 

〒已日 3-8322 硏市西区津义野町 1-8-1 已□-ズマンション 1 F 
〒巨已 1-00 日3巧戸市中央区二宮町 1 T 目 10-1 □-レル兰宜ノースアベニュー 1 F 
〒日71 -0224 姫路巿別所町佐 ±4-2 
〒日4 1-002] 和歌山市和歌浦ま 3-1-2 已 

干600 -8322 京都市下京区西洞院通五条ま南角ル柳町已 13-2 五条义保田ビル 1 F 

干630 -8 132奈良市大森西町2 1-2 目 

〒日 20-00 己己福知山市擦尾新町 2-74 カマ八チマンション 


参中国.四国地区 


☆広島サービスセンター 

FAX 

082-248-9939 : 

岡山サービス認定店 

FAX 

08 巨- 244-8748 : 

松江サービス認定店 

FAX 

08 已 2-22-7779 : 

福山サービス認定店 

FAX 

084白-3]-吕 79] : 

鳥取サービス認定店 

FAX 

08己 7-29-] 290 : 

徳山サービス認定店 

FAX 

0834 -33 -已7已9 ^ 

高松サービスステーション 

FAX 

087 -8 己]- 484] : 

徳島サービス認定店 

FAX 

088-669-6076 ^ 

高知サービス認定店 

FAX 

088-802-3321 : 

松山サービス認定店 

FAX 

089-9]]- 已巨08 : 


受付ち〜金 9:30-18:00 (± .曰■祝-薛社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜6受付 9:30-12:00, 13:00〜1狂00 (弊社休業日は除く） 

干 730-004] 広島市中区小町 2-30 第二有楽ビル 1 F 

干700 -0 白7己岡山市今 8-1 已 -21 

〒日日 0-00 17松江市西津田 4-5-40 (有）テクピット内 

干 720-0815 福山巿野上町 3- 1 2-9 

〒日 80-006] 鳥取市立川町已 -240-1 

干 745-000 日周南市花富町3-]]森広事務所 1 F 

干 760-0078 高松市今里町1 - 1日-1 

干 770-8023 徳島市勝占町中須 92-] 大おジョ U 力地下1階103号 
干 780-00 己]高知市愛若町 3-12- 13晃栄ビル1 F 
干79 1-80] 3松山市山越已 -12-8 


>九州地区 


☆福岡サービスセンター 

FAX 

092-412-7460 

北九州サービス認定店 

FAX 

093 -94]-83 己 4 

博をサービス認定店 

FAX 

092 -4 巨]- 1 目 43 

長崎サービス認定店 

FAX 

09 己- 849-4 巨 06 

熊本サービス認定店 

FAX 

096-331-3323 

大分サービス認定店 

FAX 

097-已己]-2049 

鹿児島サービス認定店 

FAX 

099-201-3803 

宮崎サービス認定店 

FAX 

098己- 27-3] 3巨 


受付月〜金 9:30-18:00 (± .曰■祝.弊社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜6受付9:30〜12:00、13:00〜1狂00 (弊社休業日は除く） 

干81 2-0016 福岡市博多医博多駅南 2- 1吕 -3 
干 802-0044 化九州市ル倉北区熊本] T 目 9-4 植田ビル 1 F 
干81 2-0006 福岡市博多区上牟田 2-6-7 
干8已 2-8] 4己長崎市昭和 1 T 目 12- 10ク U スタル八イツ平野 
干8目 2-09] 8熊本市花立已 T 目 14- 17 
干 870-092] 大分市获原 3-23-1 已曰商ビル101 
干890 -004 日鹿児島市西田 3-8-24 ヴニーサイド21 ]F 
干 880-0 日 2] 宮崎市浮城町9日-1 


•沖縄県 

ミ中縄 サービスステーション 


受付月〜金目:3日〜1狂日日（±•曰■祝•弊社休業日は除く） 


TEL 098-879-1910 干 90]-21 13浦添市大平 2-2-6 
FAX 098 -879- 13己2 


平成1日年日月現在 


記載内容は、予告なく変更させていただくことがあ0ますので予めご了承ください。 


愛情点検 


の 


長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか？ 
-電源コードや電源プラグび異常に熱くなる。 

-電源コードにさけめやひび割れがある。 

-電気が入ったり切れたりする。 

-本体から異常な音、熱、臭いがする。 


_ ^ _ 

故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントか 5 巧き、『保証 
とアフターサービス』 （27 ぺージ)をお読みのうえ、修理受付センター（裏表紙）に点検をご 
依頼ください。 

K026_Ja 


そ 

の 

他 


















く各窓□へのお問い合わせの時のご注意 > 

市外局番の070」で始まる y フ IJ - フオン及び「0120」で始まる画フ U - ダイヤルは、 PHS 、 
携帯電話などからは、ご使用になれません。 

また、【一般電話】は、携帯電話 • PHS などからご利用可能ですび、通話料びかかります。 


ご相談窓□のご案内 


パイオニア商品の修理•お取り扱い（取り付け•組み合わせなど）については、お買い巧めの販売店様へ 
お問い合わせください。 

商品についてのご相談窓 □ 

• 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓□およびカタ□グのご請巧について 


カスタマーヴポートセンター（全国共通フリーフオン） 

受付時間月曜〜金曜9:30〜1狂00、±曜■日曜-祝日日:30〜] 2:00、13:00〜17:00 (弊社休業日は除く） 

参家庭用オーディオ/ビジュアル商品 ■ y 0070-800-8]8] -22 ■一般電話03-已49日一29呂6 

■ファックス 03-3490 -已 7] 8 

■インター ネッ トホームぺージ http :// pioneer . jp / support / 

※商品についてよくあるお問い合わせ-メールマガジン登録のご案内-お客様登録など 


修理窓□のご案内 


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか 
ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入曰③故障症状を具体的に、ご連絡ください。 

修理についてのご相談窓 □ 

• お買い求めの販売店に修理の依頼び出来ない場合 

修理受付センター 

受付時間月曜〜金曜9:30〜1日:00、±曜■日曜-祝日日:30〜] 2:00、13:00〜18:日0 (弊社休業日は除く） 

国電話 ^0] 20-已 一81 028 国一般電話03-己49日一2023 

■ファックス 函 0] 20-已 一81 029 

■インター ネッ トホームぺージ http :// pioneer . jp / support / repair.html 

__※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用才ーディオ/ビジュアル商品に限ります_ 

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ） 

受付時間月曜〜金曜9:3□〜1目:00 (±曜-曰曜-祝曰-弊社休業曰は除く） 

国一般電話 098-879-1910 

■ファックス 098 -87 日一13已2 


部品のご購入についてのご相談窓 □ 

•部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について 


部品受まセンター 

受付時間月曜〜金曜9:30〜1狂00、±曜 • 日曜-祝日日:30〜12:00、 

13;00〜1泣00 (弊社休業曰は除く） 

■電話 

^日] 20— 已一 8] 09己 

■-般電話〇已 38-43-1161 

■ファックス 

^0120— 已一呂] 09日 
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